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Wikang Hilagang Pomo 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Hilagang Pomo ay isang wikang patay ng Estados 
Unidos. 


lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipe 
dia.org/w/index.php?title=Wikang_Hilagang_Pomo&action=edit) nito. 


Northern Pomo 

Sinasalitang katutubo sa United States 
Rehiyon Northern California 

Naglaho 2005 

Pamilyang wika Pomoan 

■ Western 

■ Northern Pomo 
Mga kodigong pangwika 
ISO 639-3 pej 



The seven Pomoan languages with an 
indieation of their pre-eontaet distribution within 
California 


Kinuha mula sa " https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Hilagang_Pomo&oldid=1613021 " 


Huling pagbabago: 09:28, 29 Oktubre 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike ; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



















